Cortadora / Plisadora de Cable 64*1922 

Favor de leer esie inslruclivo ames de usar el producto 

Para trabajo electrico, telefonico y electronico. Plisa cables calibre 22-10. 

• Los dientes filosos para desnudar cables proporcionan un cortado del 
aislamiento facil y con precision. 

• Palanca de seguro que mantiene los dientes cerrados para proteccion 
cuando se almacena. 

• Agarraderas aislantes para un control confortable. 

Para plisar un cable solido, quite el seguro de la cortadora / plisadora y 
coloque el cable dentro de los dientes marcados con el tamano del cable. 



1 Tamanos AWG 

Solido 

Trenzado 

mm 

22 

24 

0.6 

20 

22 

0.8 

18 

20 

1.0 

16 

18 

1.3 

14 

16 

1.6 

12 

14 

2.0 

10 

12 

2.6 


Cuando desnuda cable 
trenzado, use los dientes que 
esten marcados con el tamano 
mayor siguiente para evitar 
cortar las trenzas. Por 
ejemplo, para desnudar un 
cable trenzado AGW 18, 
utilice los dientes marcados 
conAWG 16. 




